
DBX 9Q5 PARTS LIST 



PART NO# 

DESCRIPTION 


COST 


14-3698-A 

FRONT PANEL DBX905 


14.20 

— 

14-3699-A 

FRONT PANEL W/HARDWARE , DBX905 


21.14 


18-2018 

USER'S MANUAL 


2.45 


3A-0133 

KNOB/BLACK 15MM 3EA 


2.48 


34-0134 

KNOB/BLACK IIMM 3EA 


2.32 


34-0135 

KNOB/BLACK llMM 3EA 


2.56 


34-0136 

KNOB/CAP GREEN llMM 


.44 


34-0139 

KNOB/CAP RED llMM 


.44 


34-0140 

KNOB/CAP BLUE. IIMM 


.44 


40-2104 

POT/OUAL 50K-3EA 


6.00 


40-2105 

POT/DUAL 20K-3EA 


14.24 


44-0146 

SWITCH 4 POLE-lEA 


1.64 


1 

o 

SWITCH 6 P0LE-2EA 


4.36 


44-0157 

BUTTON/CAP FOR SWITCHES 


.69 


80-6173-A 

PCB OUTPUT BRD RAW 


13.80 


00 

0 

1 

o\ 

1 

PCB MAIN BRD, RAW 


34.20 


